Grupo: 



Prototipo: 



C rite rio 


Valor 


Observagoes 


Tarefa 1 






Tarefa concluida em 15 min? 




Numero de clicks 




Numero de enganos 




Tempo despendido 




Tarefa 2 






Tarefa concluida em 15 min? 




Numero de clicks 




Numero de enganos 




Tempo despendido 




Tarefa 3 






Tarefa concluida em 15 min? 




Numero de clicks 




Numero de enganos 




Tempo despendido 





C rite rio 


Classificagao 


Justificacao 


A 


B 


C 


D 


Navegagao 












Menu de opcoes / navegacao 












Retorno ao ecra inicial 












Informacao de localizacao (path) 












Aspecto Visual 












Organizacao espacial 












Area de navegagao 












Utilizacao de cores 












Uso de imagens 












Uso de animacoes 












Conteudo 












Organizacao da informacao 












Identificacao das tarefas 












Facilidade em efectuar as tarefas 












Realimentacao 












Informacao em cada campo 












Validacao de dados de entrada 












Apreciagao Global 












Voltaria a usar o sistema? 














Outros Aspectos 













































































































Criterio 


Classificagao 


Significado 


A 


B 


c 


D 


Navegagao 












Menu de opcoes / navegagao 


X 








Coerente, na mesma posigao em todos os ecras 




X 






Incoerente, em posigoes diferentes de ecra para ecra 






X 




Existe so no ecra inicial 








X 


Nao existe 


Retorno ao ecra inicial 


X 








Existe em todos os ecras na mesma posigao 




X 






Existe em todos os ecras, mas em posigoes diferentes 






X 




Existe so em alguns ecras 








X 


Nao existe 


Informacao de localizacao (path) 


X 








Existe sempre e e util 




X 






Existe sempre, mas tern uma utilidade reduzida 






X 




Existe algumas vezes, de forma incoerente 








X 


Nao existe 


Aspecto Visual 












Organizacao espacial 


X 








Cuidada e contribui para destacar o conteudo 




X 






Cuidada, mas nao contribui para destacar o conteudo 






X 




Confusa, varia de ecra para ecra 








X 


Sem organizagao aparente 


Area de navegacao 


X 








Fixa e consistente em todos ecras 




X 






Variavel, mas com alguma consistencia entre ecras 






X 




Variavel, sem consistencia 








X 


Nao se diferencia do resto do conteudo 


Utilizacao de cores 


X 








Uniforme e consistente em todos os ecras 




X 






Consistente em grupos de ecras que fazem sentido 






X 




Consistente em grupos de ecras sem logica aparente 








X 


Nao uniforme, varia de ecra para ecra 


Uso de imagens 


X 








Uso equilibrado com utilidade ou 
Nao existem mas nao sao necessarias 




X 






Uso equilibrado, pouca utilidade 






X 




Existem em excesso, distraem o utilizador 








X 


Existem em excesso e sao desnecessarias ou 
Nao existem e sao necessarias 


Uso de animacoes 


X 








Uso equilibrado com utilidade ou 
Nao existem mas nao sao necessarias 




X 






Uso equilibrado, pouca utilidade 






X 




Existem em excesso, distraem o utilizador 








X 


Existem em excesso e sao desnecessarias ou 
Nao existem e sao necessarias 


Conteudo 












Organizacao da informacao 


X 








Organizado e com secgoes equilibradas 




X 






Organizado, mas sem equilibrio nas varias secgoes 






X 




Desorganizado, com muitas incoerencias 








X 


Nao existe organizagao, e dificil identificar as varias secgoes 


Identificacao das tarefas 


X 








Todas as funcionalidades estao claramente destacadas 




X 






A maioria das funcionalidades esta identificada 






X 




Apenas se percebem algumas funcionalidades 








X 


Nao se percebem as funcionalidades 


Facilidade em efectuar as tarefas 


X 








Faceis de executar, sem erros 




X 






Faceis de executar, com erros menores 






X 




Dificeis de executar, com alguns erros 








X 


Dificeis de executar, com erros constantes 


Realimentagao 












Informacao em cada campo 


X 








Existe e e explicativa 




X 






Existe, mas e pouco explicativa 






X 




Existe so em alguns de forma incoerente 








X 


Nao existe 


Validacao de dados de entrada 


X 








Existe campo a campo, contribui para a resolugao de erros 




X 






Existe na submissao, contribui para a resolugao de erros 






X 




Existe, mas nao contribui para a resolugao de erros 








X 


Nao existe 


Apreciacao Global 












Voltaria a usar o local? 


X 








Sim e recomendo-o 




X 






Sim 






X 




Talvez, se for mesmo necessario 








X 


Nao, nunca mais 



